




















取扱 説明 @ ご 使用 の 前 に 説明 書 を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 





SHARP 施工 ・ 取 扱 説明 書 














肖 灯 は 、 壁 スイ ッ チ で 操作 し て くだ さい 。 








ED に つい て DL-SD04L・DL-SDO4W 


@LED ユ ニッ ト は 交換 で きま せん 。 この た び は 、 お 買い 上 げ い た だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま す 。 


@LED に は バラ ツキ が ある た だめ 、 商 品 ご と に 発光 色 、 明 る さ が 異 な る 場合 が あり ます 。 
⑧ 設 置 し て か ら 約 8~10 年 、LED は 寿 古 が 来 て も 暗く な り ま す が 点 灯 し 続け ます 。 外 観 に 異常 が な く て も 内 部 の 劣化 は 進行 し て いま す 。 























器具 を 点検 の うえ 、 交 換 し て くだ さい 。 (周囲 温度 30C、 一 日 10 時 間 点 灯 ) 
人 @LED 器 具 の 近く で ほか の 光 高 周 流亡 式 リモ コン 器具 を 使用 し な いで くだ さい 。 誤 動作 の 原因 と な り ま す 。 


@LED 器 具 の 近く で 室内 アン テ ナ 使 用 の テレ ビ や ラジ オ を 使用 し た 場合 、 画 像 の 乱れ や 雑音 な ど が 発生 する こと が あり ます 。 念 施工 前 に この 説明 書 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 施 工 し て くだ さい 。 














































































































CME 工事 店 様 へ | 。 こ の i8 寺 は 必ず お 宮 様 に お 決し くだ さい 。 


ご 使用 上 の ご 注意 安全 上 の ご 注意 


⑧ 器 具 に 殺虫 剤 等 を か け な い で くだ さい 。 カ バー、 グ ロー ブ 等 の 落下 ・ 変 質 ・ 変 色 の 原因 と な り ま す 。 




















































































































⑧ 点 灯 時 、 消 灯 後 に は 若干 の きしみ 音 が 発生 し ます が 、 異 常 で は あり ませ ん 。 つ モ ET 
人 A 「 三 1 負う こと が 想定 され ます 。 
この 器具 は 配線 ダク ト 取 付 専用 器具 で す 。 指 定 器具 に その 他 の 付 重 を か けた り 、 布 選 紙 等 の 可 
場所 以外 に は 取付 け な い で くだ さい 。 以 災 ・ 落 下 漁 物 で 覆 わ な いで くだ さい 。 以 災 ・ 感 電 ・ 落 下 の 
ーー の 原因 と な り ま す 。 原因 と な り ま す 。 
保証 と アフ ター サー ビス 了 計 叶 XX 、 具 の 改造 、 部 品 の 変更 は 行わ な か いで くだ さい 。 








1 ! 秋 ・ 感 電 ・ 沙 下 ・ 転 個 等 の 原因 と な り ま す 。 








修理 を 依頼 され る と き は 


異常 が 発生 し た と き は 使用 を や め て 、 必 ず ス イッ チ を 2 お 買い 上 げ 販 売店 (工事 店 ) に 次 の こと を お 知ら せく だ さい 。 " Xx 
切っ て くだ さい 。 ・ 品 名 : LED 照 明 ・ 形 名 (上 記 の 形 名 ) ・ 設置 完了 日 (上 記 年 月 日 ) 「 傾斜 天井 壁面 縦 付け の 床 面 の ダク ト 不安 定 な ダク ト 
・ 故障 の 状況 (具体 的 に )  ・ ど ご 住所 GT 所 の 目 ED も 合わ せ て お 知ら せく だ さい ) 継 付け の ダク ト ダク ト 
・ お 名 前 ・ 電 話 番号 ・ ご 訪問 希望 

保証 に つい て 保証 期間 中 本 具 性 穫 計 は の 月 欄 に OE2 で 陣 エ に ー ー ーー 
・ 保 証書 が 必要 な 場合 は 販売 店 (工事 店 ) まで お 申し 出 く だ さい 。 ・ 販 売店 (工事 店 ) ま で お 申し 出 く だ さい 。 くだ さい 。 施 工 に 不備 が ある と 、 火 災 ・ 感 電 ・ 落 電源 電圧 は 、 器 具 銘 板 ま た は 本 説明 書 に 記載 さ 
・ 保 証 期間 … 設 置 完了 日 か ら 1 年 間 で す 。 二 期 間 が 過ぎ て いる と 下 の 原 因 と な り ま す 。 れ て いる 定格 電圧 で ご 使用 くだ さい 。 過 電圧 を 
保証 の 免責 事項 ーー EE nae 加え る と LED 寿 本 が 短く な る ほか が 、 部 品 が 財 

ーー sai Ii 周囲 温度 5~35 で 以外 で は 使用 し な いで くだ さ 熱し 火災 ・ 感 電 の 原因 と な り ま す 。 


・ 保 語 事項 に つき ま 、 保 証書 、 ま た ご 参照 くだ さい 。 』 生 台 
保証 の 免責 事項 に つき まし て は 、 保証 また だ た は カタ ログ を くだ さい 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 い 。 凡 災 の 原因 と な り ま す 。 四 ー 
部 . 店 | た 
・ 当 社 は LED 照 明 の 補修 用 性 能 部 品 を 製品 の 製造 打 切 後 、6 年 保有 し て いま す 。 1 | 
、 電波 \ つ (に Oo 


・ 補 修 用 性 能 部 品 と は 、 そ の 製品 の 機能 を 維持 する た め に 必要 な 部 品 で す 。 ロロ ヽ と 
器具 の 直下 や 近く で は 、 以 気 等 XX 以 秋 ・ 感 還 の 原因 と な り ま す 





































































































































































































































































































































































































を 使用 し な いで くだ さい 。 以 災 = 異常 が お さま っ た こと を 確認 し (46 














- i ・ 感 電 ・ 落 下 の 原 因 と な り ま す 。 . : た の ち 、 工 事 店 、 お 買い 上 げ の 
点検 と お 手入れ 方 法 販売 店 、 ま た は 当社 「 お 客 欄 


1 . 明る く 安 全 に 使用 する た め に ヵ月 に 1 回 程度 、 点 検 お よび 清掃 を 行う こと を お すす めし ます 。 相談 セン ター」 に ご 相談 くだ さい 。 
(1) 点検 項目 ( 2 ) 清 掃 器具 や LED に ホコ リ が つく と 、 明 る さ を 損 な うば か りか 、 器 具 自体 の 寿命 を 短 
. くし ます 。 E 6 = 
0 ーーーー 還 ーーーー- 滞 に 取扱 い を 誤っ た 場合 、 使 用 者 が 傷害 を 負う か 
MI 八 注意 ます 
・ ス イッ チ は 正常 に 切替 り ま す が 。 属 メ ッ キ 処理 
・ 天井 と の 取付 部 、 各 部 品 の 合わ せ |" 安 局 失 装 各 理 | 伺 つ きやすい 部 分 で すか ら 、 柔 ら か い 布 で 1 へ 2 回 軽く 拭い て くだ さい 。 a 、 
RA OE 電気 工事 が 必要 な 場合 は 、 電 気 設備 の 技術 基準 に 従っ て 有 資 格 者 が 行っ て くだ さい 。 一般 の 方 の 工事 は 法律 
ませ ん が 。 アク リル | 薄め だ た 中 性 洗剤 を 使用 し 、 洗 剤 が 残ら な いよ うに よく 水洗 いし て その ま で 禁止 され て いま す 
動 部 は 異常 な く 動作 し ます が 。 | ニラ エック | ま 乾かし て くだ さい 。 電 いた 布 で 拭く と 静電気 が 生じ 、 ホ コリ が つき や ー 
\ 熱 は あり 8 ーー | すく な り ま す 。 (但し 、 金 属 部 は 除く ) 
・ ガ ラス 、 プ ラス チッ ク 部 品 等 に 、 こま め に ハタ キ や 柔らかい ハケ 、 プ ラ シ で ホコ リ を 洲 と し 、 目 の 細か い 照明 器具 の 取り 替え 時 期 の 目安 は 、 通 常 の 使用 状態 (周囲 温度 3OC、 一 日 10 時 間 点灯 ) に お いて 、 約 8>10 
K で ホ 五 2 等 た ら か * 軽 し ご で ノ \ ヾ ーー \ 
0 RE a A NN ds 年 で す 。 各 種 部 品 の 劣化 も 進み ます の で 、 交 換 を お すす めし ます 。 
A 信 が 本 議 凌 成 1 な 補 中 性 洗剤 まだ は スプ レー 式 ガラ スク リー ナー を 使用 し た の ち 水 洗い し 、 注意 | 点検 は 、 本 説明 書 に 従っ て お 願い し ます 。(③^ ら 年 に 1 度 は 有 資 格 者 の 点検 を お すす めし ます 。) 
0 自然 乾燥 し て くだ さい 。 消 し グロ ー ブ は 素手 で さわ る と 指紋 が つき ます 。 8 5 2 
DI ゴム 手袋 等 を 使用 し て くだ さい 。 
談 セ ンタ ー」 ま で ※ ガ ソリ ン 、 シ ン ナ ー、 み が き 粉 、 サ ンド ペー パー、 た わし 等 は 使用 し な いで くだ さい 。 
お 申し 出 く だ さい 。 


2. 異常 時 の 処置 
LED 寿 命 (切れ ) 以外 の 異常 は 、 工 事 店 (購入 先 ) に ご 相談 くだ さい 。 (部 品 等 の 取り 替え は 勝手 に し な いで くだ さい 。 ) 


































































































































































































































































































































































































































































































商品 に つい て の ご 相談 お 客 様相 談 セ ンタ ー (O12O)50-8562( フ リー ダイ ヤル ) ~ o へ 木 社 〒545 一 8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 22 番 22 号 
O6-6792-1582( フ リー ダイ ヤル が ご 利用 で き な い 場合 ) ン ヤ デー ソノ 株 式 会 社 健康 ・ 環 境 シ ステ ム 事 業 本 部 〒581 一 8585 大 阪 府 八尾 市 北 亀井 町 3 丁目 1 番 72 号 
の 受付 時 間 ( 年 末年 始 を 除く ) 月 曜日 ご 金曜 日 / 午 前 9 時 午後 5 時 (平日 の み ) 1 




















@ 施 工 前 に この 説明 書 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 施工 し て くだ さい 。 の 
施工 説明 | 工事 店 様 へ | 9 この 8k 明 填 は 必ず お 客 様 に お 渡し くだ さい 。 施工 説明 
仕様 @) 器具 を 取付 ける ) 


@ 屋 内 配線 ダク ト 取 付 専 用 器具 で す 。 @ 調 光 器 と の 併用 は で きま せん 。 IN 
@ 器 具 に は ボ ポリカーボネート を 使用 し て お り ま す 。 取 扱い は 丁寧 に 。 @LED ユ ニッ ト は 交換 で きま せん 。 コラ ラグ 生還 が 雪夫 me 

行っ て くだ さい 。 @ 配 線 ダ クト 別売 。( 大 光電 機 製 ル ミラ イン ) @ プ ラク 補 助 が 配線 ダク ト ( 別 売 ) の 内 側 に 引っ 掛か る 
よう に 水平 廊 向 に 90” 回 転 さ せ て くだ さい 。 取付 レバ ー 
DL-SD04L DL-SDO04W @ プ ラグ を 配線 ダク ト 別売) に 合わ せ て 持ち 上 げ て くだ さい 。 
1/2 昭 度 角 25 @ ブ ラグ の 取付 レバ ー を 取付 方 向 に 回 し て 取り 付け て くだ さい 。 
交流 1OOV 
5O/GOHz 兼 用 

力 電流 
= 




















































































配線 ダク ト ( 別 売 ) 


























電球 色 (3000K) (24) 白色 (4000K) (24 知 
器具 重量 約 2.2kg 


各部 の 名 称 3 


< 下図 は 、 簡 略し た 図 で す 。 配線 ダク ト ( 別 売 ) 


プラグ 
























































プラ グ @ 器 具 の 取外し の 際 は 取付 の 逆 の 手順 で 
配線 ダク ト (別売 ) か ら 取外し て くだ さい 。 ーーーーーーー ーー 
取付 レバ ー 9 取付 けが 不 究 全 な 場合 、 
で で) この 寺内 は 非 ⑥) 本 具 の 角度 調 束 
SU で す 。 温 気 の 多 い a 
水 ぬ れ 場所 や 屋外 で 使用 @ 漂 叶 可 動 井 時 





禁止 し な いで くだ さい 。 
以 災 ・ 感 電 の 原因 と 
な り ま す 。 
O.2m 以 内 で 照射 し な い 
で くだ さい 。 照 射 物 の 火 
災 変色 の お それ が あり 
ます 。 


テテ 


灯具 を 同じ 訪 向 に 回 転 し つづ けた り 、 無 理 な カ を 加え な いで 
くだ さい 。 火 災 ・ 感 電 ・ 落 下 の 原 因 と な り ま す 。 















































点灯 中 や 消灯 直後 は LED が 高温 に な っ て いま す の で 、 さ わ 


ら な いで くだ さい 。 や けど の 原因 と な り ま す 。 











の ) 使用 前 に 確認 する ) 
念 取 付 状 態 ・ 点 灯 状 態 を 確認 し て くだ さい 、。 








O⑪) 配線 器具 を 確認 する 




















@ 使 用 で き な い も の 。 : @ 使 用 で きる も の 。 ' ※ 別 売 オ プシ ョ ン を 使用 する 場合 
欠け て いる 人 Ao 配線 ダク ト ( し ミラ イン ) で ご 使用 別売 オプ ショ ン (拡散 パネ ル ) を 取付 ける 場合 | 別売 オプ ショ ン ( ス プレ ッ ド レン ズ ) を 取付 ける 場合 


@ 引 売 オ ブ プション (拡散 パネ ル ) の ツマ ミ を 下図 ①④ 別 売 オ プシ ョ ン ( ス プレ ッ ド レン ズ ) を 
の よう に 矢印 の 方 向 に は さん で 灯具 に は め て 右 図 の よう に 灯具 に は め て くだ さい 






























































ぐだ さい 。 
ぐら つく も の 破損 ・ 変 形 し て いる も の 
ツア ② ス プレ ッ ド レン ズ を は め 込 み 、 取 付 バ ネ 
クン き の ツマ ミ を 矢 還 の 方 向 に は さん で オプ ショ 
上 向き に 施工 傾斜 天井 また は 壁面 へ ン 取 付 溝 に 取付 け て くだ さい 。 
終 方 向 に 施工 





上 記 の よう な 配線 部 品 ① 施 工場 所 に は 、 器 具 を 取付 け な い で 


くだ さい 。 以 淡 ・ 感 電 ・ 落 下 の 原因 と な り ま す 。 配 線 部 品 の 交 
換 ・ 取 付け は 資格 が 必要 で す 。 工 事 店 電器 店 に 依頼 し て くだ 
さい 。 








オプ ショ ン 取 付 溝 
取付 バネ 





